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Désignation d’un néotype pour Opisthacanthus lecomtei (Lucas, 1858) 

(Scorpiones, Scorpionidae) 

par Wilson R. Lourenço 


Abstract. — The species Opisthacanthus lecomtei was described by Lucas (1858) as Scorpio 
( Jschnurus) lecomtei , front the occidental coast of Africa. The typc-specimcn, previously depo- 
sited in tlte Muséum national dTlistoire naturelle (Paris) is lost, therefore a male-neotype is pro- 
posed at présent. The original tvpc-locality laeks ail précision but aceording to ihc today known 
distribution of 0. lecomtei , ît certainly corresponds to the présent areas of Gabon and Cameroun. 
Our choise of a new type-locality goes to Yaoundé (Réserve d’Ototomo) in Cameroon, 

W. R. Loliie.nço, Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), Muséum national (l'Histoire naturelle, 61 , rue de 
Buffon, 75005 Paris , et Laboratoire de Zoologie , École Monnaie Supérieure. 


L'espèce Opislhacunlhus lecomtei a été décrite par Lucas (1858) de la eôte occidentale 
d’Afrique, comme Scorpio (Ischnurus) lecomtei. Aucune indication n’esf donnée sur le 
nombre d’exemplaires étudiés, mais vraisemblablement cette description très courte u’est 
établie qu’après examen d’un seul spéeimen dont le sexe n’est pas indiqué. Lucas men¬ 
tionne que le type se trouve dans la eolleetion du Muséum de Paris ; malgré nos recherches 
nous ne l’avons pas retrouvé ; il doit doue être considéré comme perdu. 

La désignation d’un néotype s’impose puisque, actuellement, nous procédons à la 
révision des espèees d* Opisthacanthus. La localité type citée par Lucas, eôte occidentale 
d’Afrique, est assez imprécise, mais il est possible d’admettre que cette région type 
comprend les territoires actuels du Cameroun et du Gabon, qui représentent d’ailleurs 
Taire de distribution actuellement connue pour eette espèce. 

Nous avons ehoisi comme néotype un spéeimen mâle (inventorié RS 4627 dans les 
collections du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris) provenant de la nouvelle loca¬ 
lité type : Yaoundé (réserve d’Ototomo) au Cameroun. Notre raisonnement respecte les 
règles requises par le Code international de nomenclature zoologique (arliele 75) en ee 
qui concerne la désignation d’un néotype. 


Compléments à la description d’ Opisthacanthus lecomtei (Lucas, 1858) 

Scorpio ( Ischnurus ) lecomtei Lucas, 1858, Ardu eut ., 2 : 428. 

Opisthacanthus duodecimdentatus : Karsch, 1886, Berl. eut. Z., 30 (1) : 79. 

Opisthocentrus lecomtei : Pocock 1893, Ann. Mag. nat. Ilist., ser., 6, 12 : 318. 
Opisthacanthus lecomtei : Kraepelin, 1894, J b. hamb. wiss. Anst., 11 : 122. 
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Opisthacanthus lecomlei : Kraepelin, 1899, Das Tierreich , 8 : 149. 

Opisthacanthus Jecomtei : Pocock, 1899, Proc. zool. Soc. Lond. : 837. 

Opisthacanthus Jecomtei : Simon, 1903, Mems Soc. esp. Hist. nat ., 1 (3) : 123. 

Opisthaccinthus Jecomtei : Werner, 1916, J b. nassau. Ver. Naturk.j 69 : 91. 

Opisthacanthus Jecomtei : Roknver, 1943, Senckenbergiana , 26 (4) : 234. 

Opisthacanthus Jecomtei : J, amoral et Reynders, 1975, Ann. NataJ Mus.. 22 (2) : 547. 

Néotype male (fig. 1), M \HN-RS-4627. Yaoundé, réserve forestière cPOtotomo, Cameroun 
(sous tronc pourri). 21.Y 1.1967, J. L. Amiet leg., M. Vachon dét., 1968. 


Coloration : La couleur de base est ehâtain rougeâtre, avee quelques tons de jaunâtre. 
Prosoma : plaque prosomienne de eouleur ehâtain rougeâtre foneé, avee des zones plus 
elaires sur les bords latéro-postérieurs. Tubereule oeulaire à peine plus foncé. Mesosoma : 
tergites de même eouleur que la plaque prosomienne, avee des zones plus elaires, peu mar¬ 
quées, sur la partie postérieure de chaque tergite. Metasoma avee les anneaux de eouleur 
ehâtain rougeâtre très foncé. Vésieule jaune rougeâtre, avee des taehes longitudinales rou¬ 
geâtre foneé ; aiguillon à base jaune rougeâtre et à extrémité rougeâtre foneé. Stérilités 
ehâtain jaunâtre. Peignes et opercule génital oere jaune ; sternum, hanehes et processus 
maxillaires ehâtain rougeâtre elair. Pattes ehâtain rougeâtre. Pédipalpes ehâtain rou¬ 
geâtre foneé. Chélieères ehâtain foneé, avee une trame noirâtre ; les doigts sont noirâtres 
avee les dents rougeâtres. 

Morphologie : Front de la plaque prosomienne fortement éehaneré. Tubereule oeulaire 
situé un peu vers Pavant de la plaque prosomienne ; yeux médians séparés par un peu 
moins d’un diamètre oeulaire. Trois yeux latéraux. Sillon interoeulaire plus ou moins pro¬ 
fond, s’allongeant jusqu’à l’arrière des yeux médians où il se divise en deux et entoure 
une fossette triangulaire. Toute la plaque prosomienne est couverte d’une granulation 
moyenne. Les sillons, la fossette triangulaire et les surfaces en arrière des yeux latéraux 
sont dépourvus de granulations (fig. 2). Mesosoma : tergites avee une granulation bien 
plus fine et éparse que eelle de la plaque prosomienne ; earène axiale présente et marquée 
sur tous les tergites. Metasoma à anneaux arrondis ; toutes les earènes sont peu marquées 
et incomplètes ; V e anneau à faee ventrale pourvue de quelques granules en forme d’épines, 
plutôt faibles. Tels on très allongé ; vésieule volumineuse et aiguillon proportionnellement 
très court ; faee dorsale pourvue d’une légère dépression dans la partie antérieure ; toutes 
les faees sont dépourvues de earènes, lisses (fig. 3). Tous les stérilités lisses, avee deux sil¬ 
lons longitudinaux complets, sauf sur le VII e ; stigmates linéaires. Peignes avee 13-13 dents, 
avant une forme à peu près arrondie. Opereule génital fait de deux plaques ; sternum pen¬ 
tagonal aussi large que haut (fig. 4). Pédipalpes : Fémur à 5 earènes pourvues de très gros 
granules ; tégument interearénal bien granulé sur les faees dorsale et interne, moyenne¬ 
ment sur les faees ventrale et externe. Tibia à 5 carènes apparentes ; tégument des faees 
dorsale et externe un peu granulé, les autres faees lisses ; présenee sur la faee interne d’un 
éperon de taille moyenne, dans la région basale. Pinee grande et aplatie, ayant 5 earènes 
apparentes. Faee dorsale pourvue de quelques granulations moyennes ; faee externe bien 
granulée ; faees ventrales et interne lisses et brillantes. Sur les faces internes des trois 
segments et également sur la earène interne dorsale de la pince, présenee de quelques 
grosses granulations spiniformes, assez aiguës. Doigts finements granulés ; granulations du 
tranehant des doigts disposées distalement en deux lignes longitudinales, qui se fusionnent 
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au milieu du doigt (fig. 5j. Lol)e basilaire du doigt mobile bien développé ; ouverture 
petite entre les doigts. Pattes, dernier article (télotarse) avee deux rangées d’épines ven¬ 
trales ; les deux dernières paires de pattes avee deux épines internes et une externe ; dans 
la région distale de ehaque rangée, présence de deux soies alignées. Chélicères : doigt 
fixe et mobile avec la dentition normale des Scorpionidae (Vachon, 1963) : doigt mobile 
avec une dent subdistale et une basale. Le corps, les pattes, les pédipalpes et la vésicule 
sont couverts de soies de couleur jaunâtre. Triehobothriotaxic : les figures 6 à 13 pré¬ 
cisent le nombre et la disposition des triehobothries des pédipalpes. 




Fxg. 2-5. — Néotype mâle : 2, plaque prosomienne ; 3, anneaux caudaux III à V et telson ; 4, région ven¬ 
trale (peignes, opereule génital, sternum et hanches) ; 5, tianchant du doigt mobile (droit). 


Mensurations (en mm) de Vexemplaire décrit : longueur totale 68,0; prosoma, longueur 8,9, 
largeur antérieure 6,6, largeur postérieure 9,5 ; Mesosoma, longueur totale 23,5 ; metasoma, lon¬ 
gueur totale 35,6; anneau caudal I, longueur 3,9, largeur 3,6; anneau caudal II, longueur 4,2, 
largeur 3,2 ; anneau caudal 111, longueur 4,9, largeur 3,0 ; anneau caudal IV, longueur 5,4, largeur 
2,6 ; anneau caudal V, longueur 7,7, largeur 2,6, hauteur 2,6 : telson, longueur 9,5 ; vésicule, lon¬ 
gueur 7,0, largeur 3,1, hauteur 3,2 ; aiguillon, longueur 2,5 ; pédipalpe, longueur totale 38,3 ; 
fémur, longueur 9,4, largeur 3,9 ; tibia, longueur 10,0, largeur 4,1 ; pince, longueur 18,9, largeur 
6,9, hauteur 4,0 ; doigt mobile, longueur 8,6. 
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